RADIO MARELLI - Mod. UAL-UAL 


ALL IN EAMENTO E TARATURA 
MEDIA FREQUENZA: 

a) Colleg*re II mlturetore dl melt* in parellelo alia bobina mobile 
dell’altoparUnta. Co lie gars II CftVO del generator* tra maw dell appa- 
recchlo e aHalla della valvola 6A7 attraverao ad un condenaatore da 
10.000 pF (aenza ataccare), dalla griglia la connetiione che va al con- 
dcnMtore variablle. 

b) Dlaporre II generator? sulla frequenxa dl 640 kHz. 

c) Regolare la potlzione del nuclei dl media frequcnza elno ad ot- 
t«n«rt la maitima uaclta. 

d) 81 controlll che la eenalbllltd • la aelettlvlt* llano nal Nmlti 
preecrittl. 

ONDE MEDIE: 

a) Collegere II gen ere to re alia preea dl antenna attraverao ad un 
condenaatore da 200 pF. * 

b) Controllare che con I condenaatorl a capacity maaalma rindice 
al trovl au aagnl dl rlferlmento a fondo acala. 

c) Dlaporre II generator* au 1400 kHz e I’lndlce della acala au 214 m. 

d) 'Regolare II condenaatore C8 (preaelettore) a II condenaatore C5 
parallelo oscillator*), aituatl aopra il gruppo del condenaatorl varlabili, 
fino ad ottenere la mastlpna uaclta. 

e) Dlaporre 11 generator* au 600 kHz e I'lndice della acala au 500 m. 

f) Regolare II permanent* C8 (aaria oacillatore), muovendo pure 
II comando acala, flno a trovare la position* dl maaalma uaclta. 

g) RI port* re II generator* a 1400 kHz e I'lndice acala au 214 m. 
e rlpetere roperazlone di cul alia letter* d). 

h) 81 controlll che la acala e la eenaibilit* a 214 m, 800 m * a 500 m. 
alano compreae nek limit! preacrftti. 



